Remy 



Remy Automotive Tunisia 

Référence du régulateur / Requlator référence 
ri 100-508 

Référence alternateur / Alternator référence 



Description 



Régulation circuit 


A 


Voltage rated 


12 


Terminal Description 


Lamp/FR 


Tester Required 


VRT-10 


Program Number 


M 100-508 



Instruction du test / Test instruction 



GND 




STAT1 Field 



Spécial Note 

Il faut utiliser le plug 920 pour tester le régulateur 



81 



81 



